EDMUND LEOPOLD ROTTE 


przeżywszy lat 29, 


po dlugich a dolegliwych cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, 


zmarł dnia 25-20 marca 1898 r. 


Stroskana rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na wypro- 
wadzenie zwłok, które się odbędzie w piątek dnia 25-go marca b. r. o godzinie 2-giej popołudniu 
z zakładu Helclów wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 
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 Brukiem A. Słomskiego w Krakowie. 


